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            Chapter1. 概要
            

            
            
               
                  	はじめに

                  	設置ワークフロー

               

            
            
         
      

   
      
         
            はじめに

            
               このガイドでは、Microsoft Hyper-V に Cisco HyperFlex System をインストールし、設定する方法について説明します。
               

               VMware ESXi に Cisco HyperFlex System をインストールする場合は、https://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-installation-guides-list.htmlにあるインストール ガイドを参照してください。
               

               Cisco HyperFlex Systems for Edge (リモート オフィスおよびブランチ オフィス) をインストールするには、https://www.cisco.com/c/en/us/support/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-data-platform-software/products-installation-and-configuration-guides-list.htmlにある展開ガイドを参照してください。
               

            

         
      

   
      
         
            Chapter2. インストール前の情報
            

            
            
               
                  	インストール前の情報

               

            
            
         
      

   
      
         
            Chapter3. インストール前チェックリスト
            

            
            
               
                  	システム要件

                  	注意事項と制約事項

                  	インストール前の作業

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            HyperFlex ソフトウェアおよびファームウェアの要件: HyperFlex リリース 5.0(x)

            
            
            
               
               Cisco HXリリース 5.0（x）の互換性とソフトウェア要件の詳細については、 Cisco HyperFlex ソフトウェア要件および推奨ドキュメント の「Cisco HXリリース 5.0（x）-ソフトウェア要件」の章を参照してください。
               

               
            

            
         
      

   
      
         
            注意事項と制約事項

            
               Microsoft Hyper-V のインストールを最適に実行するには、次のガイドラインに従う必要があります。

               
                  
                  	
                     
                     UCSM 4.0.1i は、Hyper-V リリース 4.5(x) 用の Cisco HyperFlex System インストールで使用します。

                     
                  

                  	
                     
                     HyperFlex ノードを Microsoft System Center 2016 Virtual Machine Manager（Windows VMM 2016）評価版に追加すると、エラーが発生します。この問題の解決策については、Microsoft のヘルプ記事を参照してください。
                     

                     
                  

                  	
                     
                     次の機能は現在のリリースでサポートされていません。

                     
                     
                        	
                           
                           SED ドライブ

                           
                        

                        	
                           
                           ネイティブ複製

                           
                        

                        	
                           
                           Cisco HyperFlex Edge

                           
                        

                        	
                           
                           ストレッチ クラスタ

                           
                        

                        	
                           
                           Intersight ベースの展開

                           
                        

                        	
                           
                           LAZ および 8 ノードを超えたスケール

                           
                        

                        	
                           
                           HX M4 または M6 ハードウェア

                           
                        

                        	
                           
                           共有 VHDX/VHD セット
                                              
                        

                     

                     
                  

               

            

         
      

   
      
         
            Chapter4. インストール
            

            
            
               
                  	インストール作業の概要

               

            
            
         
      

   
      
         
            Chapter5. インストール後
            

            
            
               
                  	インストール後のタスクの概要

               

            
            
         
      

   
      
         
            Hyper-V クラスタへの VM の展開

            
               Hyper-V クラスタへの VM の展開は複数のステップからなる手順です。以下でこの手順を説明します。

               
                  	
                     
                     管理ステーション/ホストへのリモート サーバ管理ツール（RSAT）のインストール：Hyper-V Manager や Failover Cluster Manager などの管理者ツールをサーバ マネージャ機能としてインストールする必要があります。詳細については、管理ステーションまたはホストへの RSAT ツールのインストールを参照してください。
                     

                     
                  

                  	
                     
                     VM の管理：HX クラスタ内のすべての Hyper-V ノードへの接続と新しい VM の作成は、Hyper-V Manager または Failover Cluster Manager を使用して実行できます。詳細については、Hyper-V Manager による VM の作成を参照してください。
                     

                     
                  

               

            

            
            
               
                  	管理ステーションまたはホストへの RSAT ツールのインストール

               

            
            
         
      

   
      
         
            Chapter6. クラスタ拡張—コンピューティング専用ノード
            

            
            
               
                  	概要

                  	拡張前のチェックリスト

               

            
            
         
      

   
      
         
            概要

            
               コンバージドまたはコンピューティング専用ノードを追加して、Hyper-V クラスタを拡張できます。次に、Hyper-V クラスタでサポートされているコンバージドおよびコンピューティング専用ノードのリストを示します。

               
                  	
                     
                     コンバージド ノード: HX220c M5、HX240c M5、HX220c AF M5、HX240c AF m5
                     

                     
                  

                  	
                     
                     コンピューティング専用ノード: B200 M5、B200 M4 ブレード サーバ、C220 M5 C シリーズ ラック サーバ
                     

                     
                  

               

               次の手順では、コンピューティング専用ノードを追加して、Hyper-V クラスタを拡張する方法について説明します。この拡張ワークフローには Windows OS のインストールが含まれており、HX インストーラを使用したクラスタ作成する際には実行されません。コンバージド ノードを使用して
                  Hyper-V クラスタを拡張するには、クラスタ拡張—コンバージド ノード を参照してください。
               

            

         
      

   
      
         
            手順の概要

            
               UCS M5 ブレードサーバ (M. 2 SATA) または M4 ブレード サーバ (ローカル SAS ドライブ)を追加するための Hyper-V クラスタ拡張手順は、次の一連のタスクで構成されています。
               

               
                  
                  	
                     
                     拡張前のチェックリスト

                     
                  

                  	
                     
                     Cisco UCS Manager の設定

                     
                  

                  	
                     
                     Microsoft OS のインストール

                     
                  

                  	
                     
                     ハイパーバイザ設定、HXDP ソフトウェアのインストールとクラスタの拡張

                     
                  

                  	
                     
                     次のインストール後の手順を実行します。

                     
                     
                        	
                           
                           ライブ マイグレーションと VM ネットワークの静的 IP アドレスの設定

                           
                        

                        	
                           
                           （任意）インストール後の制限付き委任

                           
                        

                        	
                           
                           ローカル デフォルト パスの設定

                           
                        

                        	
                           
                           Hyper-V ホストの Windows バージョンの確認

                           
                        

                     

                     
                  

               

            

         
      

   
      
         
            概要

            
               ファイバチャネルを備えた UCS B200 M4 ブレード サーバ ストレージ ブート オプションの Hyper-V クラスタ拡張手順は、次の一連のタスクで構成されています。
               

               
                  	
                     
                     拡張前のチェックリスト

                     
                  

                  	
                     
                     手順 1: Cisco UCS Manager の設定

                     
                  

                  	
                     
                     Microsoft Windows OS のインストール

                     
                  

                  	
                     
                     手順 3: Hypervisor 設定、HX データ プラットフォームおよびクラスタ設定の展開

                     
                  

                  	
                     
                     次のインストール後の手順を実行します。

                     
                     
                        	
                           
                           ライブ マイグレーションと VM ネットワークの静的 IP アドレスの設定

                           
                        

                        	
                           
                           （任意）インストール後の制限付き委任

                           
                        

                        	
                           
                           ローカル デフォルト パスの設定

                           
                        

                        	
                           
                           Hyper-V ホストの Windows バージョンの確認

                           
                        

                     

                     
                  

               

            

         
      

   
      
         
            Chapter7. クラスタ拡張—コンバージド ノード
            

            
            
               
                  	クラスタ拡張—コンバージド ノード

               

            
            
         
      

   
      
         
            Chapter8. トラブルシューティング情報
            

            
            
               
                  	トラブルシューティング

               

            
            
         
      

   
      
         
            付録

            
            
               
                  	ラック設置型 Cisco HyperFlex ノード

                  	ファブリック インターコネクトのセットアップ

                  	WinSCP を使用してインストーラ VM に iso と img ファイルをアップロードするには

                  	DNS レコード

                  	HX サービス アカウントのユーザー名とパスワードの更新

               

            
            
         
      

   
      
              
            ラック設置型 Cisco HyperFlex ノード

            
               HyperFlex クラスタとノード制限の詳細については、『Release Notes for Cisco HX Data Platform』の最新版の「Cisco HX Data Platform Storage Cluster Specifications」を参照してください。
               

               Cisco HyperFlex ノードのインストールの詳細については、下の表のそれぞれのリンクを参照してください。

               
                  
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                        	
                           
                           インストールするノードの種類

                           
                        
                        	
                           
                           参考資料

                           
                        
                     

                  
                  
                     
                        	
                           
                           コンバージドノード数

                           
                        
                     

                     
                        	
                           
                           HyperFlex HX220c M5 ノード

                           
                        
                        	
                           
                           Cisco HyperFlex HX220c M5 Node Installation Guide

                           
                        
                     

                     
                        	
                           
                           HyperFlex HX240c M5 ノード

                           
                        
                        	
                           
                           Cisco HyperFlex HX240c M5 Node Installation Guide

                           
                        
                     

                  
               

               
               
                  
                     	
                        （注）  

                     
                     	
                        
                           
                           Hyper-V は M5 サーバでのみサポートされます。 

                           
                        

                     
                  

               

            

         
      

   
      
         
            ファブリック インターコネクトのセットアップ

            
               ファブリック インターコネクトの冗長ペアを設定することで高可用性を確保します。L1 または L2 の高可用性ポート間で、イーサネット ケーブルを使用して直接 2 つのファブリック インターコネクトに接続します。ファブリック インターコネクト A
                  上のポート L1 をファブリック インターコネクト B 上のポート L1 に接続し、ファブリック インターコネクト A 上のポート L2 をファブリック インターコネクト B 上のポート L2 に接続します。これにより、両方のファブリック インターコネクトがお互いのステータスを継続的に監視できます。
                  
               

               ファブリック インターコネクトを接続する前に、以下の情報を確認し、取得してください。 

               
                  
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                        	 
                           				  
                           項目  				  
 
                           				
                        
                        	 
                           				  
                           説明  				  
 
                           				
                        
                     

                  
                  
                     
                        	 
                           				  
                           ファブリック インターコネクトの物理的な接続を確認します。 
 
                           				
                        
                        	 
                           				  
                           
                              	 
                                 						
                                 1 つ目のファブリック インターコネクトのコンソール ポートが、コンピュータまたはコンソール サーバに物理的に接続されている。 
 
                                 					 
                              

                              	 
                                 						
                                 管理イーサネット ポート（mgmt0）が外部のハブ、スイッチ、またはルータに接続されている。 
 
                                 					 
                              

                              	 
                                 						
                                 両方のファブリック インターコネクトの L1 ポートが互いに直接接続されている。 
 
                                 					 
                              

                              	 
                                 						
                                 両方のファブリック インターコネクトの L2 ポートが互いに直接接続されている。 
 
                                 					 
                              

                           
 
                           				
                        
                     

                     
                        	 
                           				  
                           コンピュータ端末でコンソール ポートのパラメータを確認します。 
 
                           				
                        
                        	 
                           				  
                           
                              	 
                                 						
                                 9600 ボー  						
 
                                 					 
                              

                              	 
                                 						
                                 8 データ ビット  						
 
                                 					 
                              

                              	 
                                 						
                                 パリティなし 
 
                                 					 
                              

                              	 
                                 						
                                 1 ストップ ビット  						
 
                                 					 
                              

                           
 
                           				
                        
                     

                     
                        	 
                           				  
                           初期セットアップに関する情報を入手します。 
 
                           				
                        
                        	 
                           				  
                           初期セットアップに関する次の情報を収集します。  				  
 
                           				  
                           
                              	 
                                 						
                                 システム名  						
 
                                 					 
                              

                              	 
                                 						
                                 管理者アカウントのパスワード  						
 
                                 					 
                              

                              	 
                                 						
                                 3 つの静的 IP アドレス  						
 
                                 					 
                              

                              	 
                                 						
                                 3 つの静的 IP アドレスのサブネット マスク  						
 
                                 					 
                              

                              	 
                                 						
                                 デフォルト ゲートウェイの IP アドレス  						
 
                                 					 
                              

                              	 
                                 						
                                 DNS サーバの IP アドレス  						
 
                                 					 
                              

                              	 
                                 						
                                 システムのドメイン名  						
 
                                 					 
                              

                           
 
                           				
                        
                     

                  
               

               両方のファブリック インターコネクトが同じセットアップ プロセスを通過する必要があります。プライマリ ファブリック インターコネクトをセットアップして、クラスタ設定用に有効にします。同じプロセスを使用してセカンダリ ファブリック インターコネクトをセットアップするときには、最初のファブリック
                  インターコネクトがピアとして検出されます。 
               

            

            
            
               
                  	GUI を使用したプライマリ ファブリック インターコネクトの設定

                  	GUI を使用した従属ファブリック インターコネクトの設定

               

            
            
         
      

   
      
         
            
            通信、サービス、偏向のない言語、およびその他の情報

            
            
            
               
               
                  
                  
                     
                     	
                        
                        シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、Cisco Profile Manager でサインアップしてください。
                        

                        
                     

                     
                     	
                        
                        重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、シスコ サービスにアクセスしてください。
                        

                        
                     

                     
                     	
                        
                        サービスリクエストを送信するには、Cisco Support にアクセスしてください。
                        

                        
                     

                     
                     	
                        
                        安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、Cisco Marketplace にアクセスしてください。
                        

                        
                     

                     
                     	
                        
                        一般的なネットワーキング、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、Cisco Press にアクセスしてください。
                        

                        
                     

                     
                     	
                        
                        特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、Cisco Warranty Finder にアクセスしてください。
                        

                        
                     

                     
                  

                  
               
               
               
                  マニュアルに関するフィードバック

                  
                  
                  シスコのテクニカルドキュメントに関するフィードバックを提供するには、それぞれのオンラインドキュメントの右側のペインにあるフィードバックフォームを使用してください。

                  
               
               
               
                  Cisco バグ検索ツール

                  
                  
                  Cisco Bug Search Tool（BST）は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理する Cisco バグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Web ベースのツールです。BST は、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。
                  

                  
               
               
               
                  偏向のない言語

                  
                  
                  この製品のマニュアルセットは、偏向のない言語を使用するように配慮されています。このドキュメントセットでの偏向のない言語とは、年齢、障害、性別、人種的アイデンティティ、民族的アイデンティティ、性的指向、社会経済的地位、およびインターセクショナリティに基づく差別を意味しない言語として定義されています。製品ソフトウェアのユーザーインターフェイスにハードコードされている言語、基準ドキュメントに基づいて使用されている言語、または参照されているサードパーティ製品で使用されている言語によりドキュメントに例外が存在する場合があります。
                      
               
               
            

            
         
      

   
      
         
            Full Cisco Trademarks with Software License

            
               
                  
                  THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS
                     MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND
                     RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED
                     WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL
                     RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS. 
                     
                  

                  
                  THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT
                     ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE
                     INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE
                     LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY. 
                     
                  

                  
                  The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of
                     a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of
                     UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved.
                     Copyright © 1981, Regents of the University of California.
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2 Configure Cluster Quorum Wizard
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